Der Greensche Satz.

tials gegeben ist, so ist die Kraftverteiluug in einem elektrisehen Felde
bekannt, sobald die Yerteilung der Potentialwerte bekannt ist. Es ent-
stent also die Frage, ob durch die aufgestellten Gleichungen das Poten-
tial eindeutig bestimmt ist, und vrie es sicb fiir eine gegebene Elektri-
zitatsverteilung berechnen lafit. Wir bediirfen fiir die Beantwortung
dieser Fragen eines anderen Hilfssatzes.

20. Der Greensclie Satz.

In Absclmitt 15 war fiir eine Funktion, die in einem von der
Flacbe S umscblossenen Raume iiberall endlicn, eindeutig und stetig ist,
der Satz abgeleitet [S. 32, Formel (16)]:

. cos inx) ds.

Es sollen jetzt Ut und U2 zwei Funktionen sein, die in dem be-
trachteten Raume endlich, eindeutig und stetig sind, ebenso die ersten
Ableitungen von U9, und es soil

gesetzt werden.

Fiibrt man dieses Produkt in die obige Gleicnung ein, bildet die
entsprecllenden Gleicnungen fiir y und z und addiert alle drei Gleichungen,
so erb'alt man:
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(30)

Diese Gleicbung wollen wir die ers*e Form des Greenscben
Satzes nennen. Hinsichtlich des Vorzeicbens moge ausdrucklicn bemerkt
werden, dafi die von dem betracbteten Raume nacb aufien gezogene
Kormale als positive Normalenrichtung gerecbnet ist.

Wenn aucb. die ersten Ableitungen von "\Jl in dem Raume endlicn,
eindeutig und stetig sind, so gilt ebenso:

8U,   ,   8Un     8U2   ,   8Ui
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